WALENTY BAK 


nadstraznik akcyzy miejskiej, 


przeżywszy lat 71, po krótkich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 22 Lutego 1898 r. 
W ciężkim żalu pogrążona żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciól, Znajomych i pobożną Publiczność 


na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Czwartek dnia 24-go Lutego b. r. o godzinie 4-tej popołudniu 


z domu żałoby przy ulicy Topolowej 1 15, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukiem A. Stomskiego w Krakowie. _ 


